




Datos del BOP


BOP:
157



CVE:
BOPH-2026-157002



Fecha de publicación:
miércoles 19 de agosto de 2026








Datos del anunciante


Administración:
Administración Local



Sección:
Ayuntamientos



Subsección:
Binéfar



Departamento:
Urbanismo









Anuncio - miércoles 19 de agosto de 2026



Inicio expediente de suspensión provisional de
los objetivos de calidad acústica, aprobación inicial

Información pública sobre aprobación inicial
de suspensión provisional de los objetivos de calidad
acústica.



Anuncio en PDF: https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Anuncios-en-PDF/final-3bdbb203.pdf
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